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I N F 0 R H A T I 0 R S 
NON ILIA DG L'ABRICO TIER (Zones 3 B et 4) 

Bans les vergers dont les "boutons floraux dépassent le stade B, faire un traitement pour 
provenir la maladie dont le développement est certain, Traiter très abondamment les arbres avec î 

- Bouillie bordelaise à 2 c /j légèrement alcaline 

- Sulfate basique de cuivre ( ) „ Captane 

- Oxysulfate de cuivre ( o.ux doses prescrites par le ) - T.ïi.l.D, 

- Oxychlorure de cuivre ( fabricant ) - Zinèbe 

- Oxydes cuivreux ( ) _ Zirano 

Renouveler co traitement 8 jours après. 

Sur les arbres ayant dépassé le stade B et pour un troisième traitement, que les pluies 
pourraient rendre nécessaire, utiliser le T.M.T.D., le Captane, le Zirano, ou le Zinèbe. 

CLOQUA BU PECHER (Zones 3 et 4) 

La Cloque du pocher sera combattue par l'un des produits cupriques préconisés contre le 
Monilia. 

TAVELURE BU FOIRE R ( Zones 3 et 4) 

Le3 relèvements de température récemment observés ainsinque des conditions d'humidité 
particulières, ont provoqué un très rapide développement do la. végétation. Plusieurs variétés de 
poirier ont atteint le stade B, qui sera rapidement dépassé dans certaines situations, Bes orga- 
nes verts sont donc réceptifs à la maladie. Fort heureusement l'évolution des périthoces no 
s'est pas faite dans les mêmes conditions. Cependant les conidios peuvent, elles provoquer à 
brève échéance des contaminations favorisées par les brouillards matinaux et que des pluies pro- 
chaincs pourraient intensifier. En conséquence, sur tous les arbres dont la végétation dépasse 
le stade C 3 nous conseillons un traitement préventif. Utiliser 


- Bouillie bordelaise 

- Oxychlorure de cuivre 

- Sulfate basique de cuivre 

- Oxydes cuivreux 

- Bouillie sulfocalcique 

- Soufres micronisés 

- Captane 

- Zinèbe 
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250 g. de cuivre par hl. (dose maximum) 

250 g* do cuivre par hl. ( 

250 g. de cuivre par hl. ( 

250 g, de cuivre par hl. ( 

. dose du fabricant 

l 600 g t de soufre pur par hl, (dose maximum) 

\ 150 g, de matière active par hl. d'eau 

î 200 g, de matière active par hl, d'cc.u 

Los produits cupriques ont la préférence de beaucoup d'arboriculteurs expérimentés pour 
le traitement préfloral, 

PARASITES BE IA LUZ ERNE (Zones 3 et 4) 

Bivers insectes : Phytonome et Apion, peuvent déjà occasionner dos dégâts aux jeunes pous 
ses de luzerne. Il faut sans tarder pulvériser (1200 l.à l'ha) ou poudrer (l5 à 20 kg. à l'ha) 
un insecticide h base de B, B. T., d'K.C.H., de Lindone, ou do S.P.C. 

Par suite de l 1 échelonnement de le. sortie des adultes hivernants il sera nécessaire de 

faire un deuxième traitement 2 semaines après le premier, 

Ne pas attendre les dé gâts pour traiter. j ^ § P ( ' 
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